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SOLENIDADES 


AULA DE ENCERRAMENTO 

Data: 21 de julho de 1986 

Horário: 9 : 00 hs 

Local: Centro de Tecnologia da UFPE 
APOSIÇÃO DA PLACA 

Data: 21 de julho de 1986 

Horário: 11 :00 hs 

Local: Centro de Tecnologia da UFPE 
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS 
Data: 22 de julho de 1986 

Horário: 20 : 00 hs 

Celebrante: Monsenhor Isnaldo Fonseca 
Local: Igreja do Colégio Nóbrega 
CULTO EVANGÉLICO 

Data: 23 de julho de 1986 

Horário: 20 : 00 hs 

Celebrante: Pastor Arnulfo Barbosa 
Local: Igreja Presbiteriana da Madalena 
COLAÇÃO DE GRAU 

Data: 24 de julho de 1986 

Horário: 20 : 00 hs 

Local: Teatro Beberibe — Centro de Convenções 
BAILE 

Data: 25 de julho de 1986 

Horário: 22 : 00 hs 

Local: Clube Português do Recife 
Traje: Esporte Fino 


ENGENHARIA ELÉTRICA 


PARANINFO 

Hélio Hênio Brandão de Siqueira Santos 
CHEFE DO DEPARTAMENTO 
Eduardo Higino da Silva Filho 
COORDENADOR DO CURSO 
Antônio Jerônimo Belfort de Oliveira 
PROFESSORES HOMENAGEADOS 
Aelfo Marques Luna 

Carlos Prestes Mauricio de Oliveira 
João Bosco Martins 

José Antônio Feijó de Melo 

Solon de Medeiros Filho 

AULA DE ENCERRAMENTO 
Hamilton Marcelo Moraes Lins 
HOMENAGEM ADMINISTRATIVA 
Creuza de Albuquerque Wanderley 
Sidalia Aragão da Silva 

Vera Lúcia Esteves Seabra 

ORADOR DA TURMA 

Francisco Robero Vieira Leite 


ENGENHARIA MECÂNICA 


PARANINFO 

José Carlos de Barros Borba 

CHEFE DO DEPARTAMENTO 

José Carlos C. Dutra 
COORDENADOR DO CURSO 
Josélia Pacheco de Santana 
PROFESSORES HOMENAGEADOS 
Eduardo Jorge M. de Carvalheira 
José Laurênio Accioly Filho 

Paulo Marcelo Pedrosa de Almeida 
Antônio Gilberto de Novaes 

Carlson Verçosa 

HOMENAGEM ESPECIAL 
Wellington Alves do Amaral Reis (in memorian) 
AULA DE ENCERRAMENTO 
Antônio Carlos Maranhão de Aguiar 
HOMENAGEM ADMINISTRATIVA 
Maria de Lourdes Mendes Silva 

Vera Lúcia Esteves Seabra 

Amaro Henrique Barbosa de Albuquerque 
ORADOR DA TURMA 

Antônio Alves de Araújo Neto 


ENGENHEIRANDOS 


Antônio Alves de Araújo Neto 
Antônio Fernando Dias Lopes Júnior 
Carlos Renato Areia Lopes Pereira 
Graco Tadeu Lubambo Maia 

Jairo Roriz Dantas 

José Alexandre Ramos Moura 
José da Rocha Leite 

José Ricardo Tavares de Lima 
José Tarcísio Ferraz Sitônio 

José Wilson Tenório de Barros 
Jurandy Moura de Moraes 

Luis André e Silva de Barros 

Luiz Paulo de Moraes Vilaça Filho 
Renato de Paiva Tenório 

Rômulo Jorge de Souza Tavares 
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Obg: Ricardo Adriano Santana 


